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  فتاوى منوعة

  ما هو الراجح في صلاة الكسوف - للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

  مشهور بن حسن آل سلمان


  
  ما هو الراجل في صلاة الكسوف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع الا مرة واحدة. والفلك اليوم يجزم بهذا. اليوم علماء الفلك يقطعون طبعا ان الكسوف لم يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة. وهذا يوافق قول المحقق
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  اما العلماء كما ذكرت لكم على رأسهم الشافعي واحمد والبخاري وجمع كبن عبد البر وهذا رجل شيخنا رحمه الله
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